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NYSE Bonds BBO 


Global OTC 


Table generated on: March 24, 2022 


BBO 


Integrated Feed 


Aggregated Peak 


Peaks are bounded to NYSE trading hours (0900-1700) Monday-Friday 


Datafeeds include sub-feeds (i.e. publishers, retransmission, and refresh streams are combined) 


Only A-side feeds are included. 
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